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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICES 


- (1) 


No. C1 - 12236 /2011/ MCT. 


19th October 2011 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following items 
required for the Physical Medicine and Rehabilitation 
Department of Medical College , Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p .m . 


Tender No. - 83 /2011. 

Name of Equipments with Quantity - Static Exercise 
Cycle - 2 Nos. 
Cost of tender form + ST : 

Original - 416 

Duplicate - 208 
| Last date and time of sale of tender form - 
1-12 -2011, 2.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
2 -12 - 2011, 2 . 30 p . m . 


Opening date and time of tender - 2 - 12 - 2011, 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Orders should reach this office 
on or before 25- 10 -2011 . No other forms of remittance will 
be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫിസിക്കൽ 
മെഡിസിൻ & റിഹാബിലിറ്റേഷൻ വകുപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മൽ സരസ്വഭാ വ മു ള്ള മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, പിൻ - 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 83/ 2011. 

സാധ ന ങ്ങ ളുടെ പേര്- സ്മാറ്റിക് എക്സർസൈസ് 
സൈക്കിൾ - 2 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 416 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 208 


208 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 1 - 12 - 2011, 2 .30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 2- 12- 2011, 2. 30 മണി. 

ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
2 - 12 - 2011, 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക 50 അധിക മായി അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആ യോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറ ത്താ ടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യ പ്പെ ട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വി ലാസം വ്യക്ത 
മല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 25 - 10 - 2011, 3 മണിക്ക്മുൻപ് 
കിട്ടിയിരിക്ക ണം . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 

പാടി ല്ലാ ത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers where ever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
| 15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 

requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of the 

tenderers or his authorized representative who may 
present at that time. They should have valid 

authorization letters. 
18. More details can be had from this office on working 

hours . 


(2 ) 


SPECIFICATION 


No. C5- 14983/ 2011 /MCT. 

19th October 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following items 
required for the Department of Biochemistry of Medical 
College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed Tender numbers and addressed to the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011 . Details can be had from this office on 
working hours till 3 .30 p .m . 


Static Exercise Cycle (2 Nos .) — Ultra sturdy structure 
with stainless steel 20 kg . fly wheel. Powder coated frame 
Punch break system SPED racing pedals adjustable and 
ergonomic handle bar assist the most . 


TENDER SCHEDULE 


Tender No. — 91/2011 


1 . The period for which the rates to be in firm — One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and 

for free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala - non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour of 

the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 

tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 


Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ): 

Original - 1, 040 

Duplicate — 520 

Last date and time of sale of tender form 
- 29- 11 -2011, 2.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
30 -11- 2011, 3 p . m . 

- Opening date and time of tender - 30 - 11 - 2011, 
- 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 15 - 11- 2011 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


- തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ബയോ കെ മിസ് ടി വകു പ്പി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, പിൻ - 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


SCHEDULE 


ദർഘാസ് നമ്പർ 91/ 2011 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി അടക്കം): 

അസ്സൽ- 1,040. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 520. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 29 - 11 - 2011, 2 .30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 11 - 2011 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
30 - 11- 2011, 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങളോ മറ്റേ ത ങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 

വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്ന 
താണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 15 - 11- 2011 , 
3 മണിക്ക് മുൻപ് കിട്ടിയി രി ക്ക ണം . താമ സിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


1. The period for which the rates to be in firm — One year. 

The rates should be inclusive of all taxes ,otherwise 
tender will be rejected without any notice and for 

free delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala -non judicial- stamp 
paper together with required sum of Earnest Money 

Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (one percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour of 
- the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram . 

Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 

tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection. 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers where ever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirm to the 

requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of the 

tenderers or his authorized representatives who may 

present at the time. 
18 . More details can be had from this office on working 

hours . 


DETAILS OF ITEMS 


| SI. 
No . 


Parameter in blood 
to be estimated with 
method and Specification 


Pack 
Size 


Quantity 
Required 


50000 ml. 


5000 ml. 


100 ml. 


15000 ml 


33000 ml. 


100 ml. 
100 ml. 


15000 ml 


25 ml. 


3000 ml. 


Glucose 
Oxidase - Peroxidase 

Dry powder 
2 Urea ( BUN ) dry powder 
3 Creatinine 

Jaffe s method dry powder 
4 Total Cholesterol ( CHOD - 

PAP ) Dry powder 
5 Phosphorous (Molybdate 

method ) Dry powder 
6 Uric acid ( Trinder method ) 

Dry powder 
7 Prothrombine Time 

Reagent (ISI Value 0 .9 - 1) 
8 Total protein 

( Biuret method ) 
9 Albumin ( BCG method ) 

Dry powder/Liquid Stable 
10 LDH ( Dry powder) 


100 ml. 


8000 ml. 


10x10 ml. 


1200 ml. 


Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


100 ml . 


33000 ml. 


100 ml. 


33000 ml. 


5x5 ml. 


- 500 
Tests (25x20 ) 

500 Test 


11 Glycated Hb ( ion exchange ) 10 Test 


St. 


TENDER NOTICE 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 210 
No. C4 -9894/ 2011 / TDMCA . 

17th October 2011 . 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
Sealed tenders are invited for the following items to me 

re invited for the following items tം സമയവും 28 - 11- 2011, 1 മണി. 
Various Department in T. D . Medical College , Alappuzha . - ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 

കമ ന മ്പർ 1 - ന് , 28 - 11 - 2011, 2 മണി, കമ ന മ്പർ 2 - ന് 
Tender No. and 

28 - 11- 2011, 2. 30 മണി. 
Name of Equipments Department 

- ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് കവറിനു പുറത്ത് 
with Quantity 

ദർ ഘാസ് നമ്പർ, ഇന വി വരം എന്നിവ രേഖ പ്പെ ടുത്തി 
1 49/ 2011 - Paediatric Telescope - 1 Genito Urinary പ്രിൻസിപ്പാൾ, ടി. ഡി . കോളേജ്, ആലപ്പുഴ- 688 005 എന്ന 

Surgery 

വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേ ണ്ട താകു ന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
2 50/ 2011 — Minor Instruments — 1 Trauma Care 

കൊടുത്ത തീയതിയിലും സമ യ ങ്ങ ളിലും സമർപ്പിക്കു ന്ന 
Cost of tender form : 

വരു ടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയുടെയോ 
Original — 420 

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
Duplicate - 210 

ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് 

- മെഡിക്കൽ കോളേജാഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
Last date and time for receipt of tender 

ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, സാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വിലയായി 
28- 11 -2011, 1 p. m . 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
Date and time of opening of tender - 28 - 11 - 2011, 

പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭിക്കു ന്ന തുമല്ല . ദർഘാസുകൾ 
2 p . m . for Sl No. 1 and 28 - 11 - 2011 , 2 .30 p . m . for 

തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ 
Sl. No. 2 . 

വിലയോടെപ്പം ചാർജ്ജായി 50 കൂടി മണി ഓർഡറായി 
Tender should be addressed to the Principal, T . D . 

അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
Medical College, Alappuzha-688 005 . Tender No. & due ദിവസത്തിനു 10 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന 
date should be superscribed on each envelope . Late മണി ഓർഡറുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. സാങ്കേതിക 
tenders will not be accepted . Tender will be opened at the 

വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
time and date noted above each tender in the presence of സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 50 മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മത പത്രവും 
such tenderers or their authorized representatives who may 

ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വില യുടെ ഒരു 
be present at that time. Intending tenderers may 

ശതമാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ 
obtain the tender forms from the undersigned on all 

എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡാഫ് റ്റോ , സ്ഥിര നിക്ഷേപ 
working days from 10 a. m . to 4 p . m . Cheques , Drafts, സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിര ത ദ വ്യ മായി സമർപ്പിക്കേണ്ട താ ണ് . 
Postage Stamps will not be accepted towards the cost of 

സമ്മ ത പ ത വും നിര ത ദ വ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത 
tender forms. Duplicate tender, if required will be issued 

- ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
on additional payments as shown above . Tender 
form is not transferable and the cost is not refundable . T . D . Medical College , 

(Sd.) 
Tender forms will be supplied to the firm by registered | Alappuzha . 

Principal. 
post subject to be cash payment of 50 in addition as 
postage charges . Money Orders will be accepted only if 

TENDER EXTENSION NOTICE 
received within 10 clear working days prior to due date for 

- No. S6/11614/2011/ MCC . - 

1st October 2011 . 
submission of tenders. Futher details can be had from the 
college office during working time. Tender should be Sealed and competitive tenders in prescribed form are 
accompanied by an agreement executed in Kerala 

invited from the manufacturers or authorized dealers for 
Government Stamp Paper worth 50 and EMD 1 % of the the supply of Mobile Dialysis Unit 1 No . to the 
total cost of the item tendered . Tenders without EMD will Department of General Medicine, Medical College , 
be rejected . 

Calicut, Kerala , India . 
-- ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ 

Tender forms and details of tender can be had from 
താഴെ പറയുന്ന ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾ വാങ്ങു ന്ന തി നായി 

the Office of the Principal, Medical College, Calicut during 
പ്രിൻസിപ്പാൾ മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

working hours ( Phone: 0495 - 2350212 ). Tender should be 

superscribed with Tender Number as specified 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് below . The tender should be submitted along with an 
നമ്പർ ഇനവിവരവും 

agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 and 
- 1 49 /201 - പീഡിയാട്രിക്സ് 

ജെനിറ്റോ യൂറിനറി Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted price . Stamp 
- ടെലിക്കോപ്പ് 

സർജറി 

Paper will be supplied to the firm outside Kerala , on 

request along with remittance of 150 ( 100 towards the 
2 50/ 201 മൈനർ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് ട്രോമാ കെയർ 

cost of stamp paper and 50 as incidental charge ) by 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

money order taken in favour of Principal, Medical College, 
അസ്സൽ - 420 


Calicut . Specimen copy of the agreement is annexed 
with the tender form . 

- Superscription _ Tender No. S6 /11614/ 2011 / MCC for 
the supply of Mobile Dialysis Unit to the Department of 
General Medicine . 

Estimated cost - 8,00,000 . 
Cost of tender form - 1,560. 
Cost of tender form by post - 1, 600 . 

Last date and time of sale of tender form by post 
10 - 11 - 2011, 3 p . m . 

Last date and time of sale of tender form 
29-11- 2011 , 3 p. m . 

Due date and time for receipt of tender 
30- 11 -2011 , 11 a. m . 

Date and time for opening of tender — 30 - 11-2011, 11.30 


a .m . 


Date upto which the rates are to be firme 
31 - 3 - 2012. 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Government Medical College , 
Kozhikode, Kerala, India , Pin -673 602. 

Rate should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , loading , unloading errection and commission 
charges and installation should be borne by the 
tenderer. Payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable. Cheque, Draft, Postage Stamps etc . 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 


ദർ ഘാസ് ഫോറവും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ: 0495 2350212) . 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യത്താടും കൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെഴുത്തു മാ യി ദർ ഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മത പത്രത്തിന്റെ മാത്യക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

- മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്. 6 / 11614 / 2011 / 
എംസിസി ജനറൽ മെഡിസിൻ വകുപ്പിലേക്ക് മൊബൈൽ 
ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽ തുക - 8,00,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,560. 
- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും- - 10 - 11- 2011, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും- - 29 - 11 - 2011 , 3 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 30 - 11- 2011, 11 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 11- 2011, 11.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്ന 
തിനുമുള്ള മേൽ വിലാസം - പിൻ സിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 

- വില ഇന്ത്യൻ - ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷുറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യ ൻ - ൽ 
ആയിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും, മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, 
സമ്മതപതം മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും 
കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യാ യി മണിയോർ ഡർ - ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപകാരം ദർ ഘാ സുകാരന്റെ യോ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

നിബന്ധനകൾ 
1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം ( തനത്) 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
- ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി : ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 
: (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധനസാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 


Belated tenders will not be accepted. 


SPECIAL CONDITIONS 
| 1 . The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
The firm should be arranged demonstrations at 
his own cost , if requested . 

Warranty : minimum 2 years . 
4. AMC and CAMC : Minimum 5 years, AMC and 

CAMC rate (to be mentioned seperately ) will 

be considered for selection if necessary . 
5. No advance payment will be made. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജനറൽ 
മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മൊബൈൽ ഡയാലിസിസ് 
യൂണിറ്റ് ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീക ത 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠി 
തവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


GENERAL SPECIFICATION 
Size: 1442 * 480 * 410mm -Weight: about 90Kg. 

Inflow Pressure: 1bar 5.0 bat (adjustable)- Inflow 
temperature :5CD . 

Water quality requirement: YY0572 orAAMI,-the height 
of Liquid Water tube (max ): 20cm . 

Suction height of concentrates (max ):50 cm : power 
supply voltage : AC220V:Frequency:50HZ. 

Power: 1 .8 KW (Max ):Ambient temperature : 10CO 
40CO :Dialysate circulation . 

Dialysate flow : Adjustment range :200ml/min - 600ml/ 
min :Error :- + 10 % -5 % . 

Weight meter:Range: OKg~ 20Kg(Single ):Sense : 1g: 
Error:-0 .5 % 0 .5 % 

UF Flow Scope:Range :Oml- 400ml/h :precision :- 30ml/ 
h ~ 30ml/h : 

Dialysate Temperature :Range : 34C0 ~ 40C this is the 
specs of 2 Popular Portable IID machines combined 
together. 

Water Quality requirement:YY057or AAMI 
The height of Liquid water tube (max ):20cm . 
The height of Liquid Water tube (max):20cm . 
Suction height of Concentrates (max ):50cm . 
Power Supply Voltage:AC 220 % 
Frequency : 50Hz. 
Power:1.8KW (max ) 
Ambient temperature : 10C0 ~ 40CO . 


Cost of tender form - 1,872. 
Cost of tender form by post - 1, 912 . 

Last date and time of sale of tender form by post — 
18 - 11- 2011, 3.30 p.m . 

Last date and time of sale of tender form 
29 - 11 -2011, 3. 30 p .m . 

Due date and time for receipt of tender 
30 - 11 -2011, 11 a .m . 

Date and time for opening of tender — 30 -11-2011, 11. 30 am . 

Date upto which the rates are to be firm — 
31- 3- 2012 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Government Medical College, 
Kozhikode , Kerala , India , Pin -673 602 . 

Rate should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , loading, unloading errection and commission 
charges and installation should be borne by the 
tenderer. Payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required Earnest Money Deposit 
and agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is 
not transferable . Cheque , Draft, Postage Stamps etc . 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

Belated tenders will not be accepted . 


Govt. Medical College, 
Kozhikode. 


( Sd .) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstrations at his 

own cost, if requested . 
3 . Warranty — minimum 2 years. 
4 . AMC and CAMC — Minimum 5 years , AMC and 

CAMC rate ( to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5. No advance payment will be made . 


No. S5 /14713/2011 /MCC . 

7th October 2011. 
Sealed and competitive tenders in prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Zoom Operating Microscope - 1 No . to 
the Department of Ophthalmology Medical College , 
Calicut, Kerala , India . 

Tender forms and details of tender can be had 
from the Office of the Principal, Medical College , Calicut 
during working hours (Phone : 0495 - 2350212 ). Tender 
should be superscribed with tender Number as specified 
below . The tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 and 
Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted price . Stamp 
Paper will be supplied to the firm outside Kerala , on 
request along with remittance of 150 ( 100 towards the 
cost of Stamp Paper and 50 as incidental charge) by 
money order taken in favour of Principal, Medical College , 
Calicut. Specimen copy of the agreement is annexed with 
the tender form . 

Superscription — Tender No . S5 /14713/2011/MCC for 
the supply of Zoom operating Microscope to the 
department of Ophthalmology . 

Estimated cost — 12 ,19 ,000 . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഓഫ്താൽമോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് സൂം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെകാസ്കോപ്പ് 
ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ 
മുദ്രവെച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

6060192000 — Borely mỳ MM6- 29 m . 5 / 14713 / 2011/ 
എം സി സി ഒഫ് ത്താൽ മോള ജി വകുപ്പിലേക്ക് 
- സൂം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

BOSO OB010 ) - 12 , 19 ,000. 
MIOMBO1J0 - QBuoloom MAOJOS 1% . 
BORJOMŰ Goooolong je 1,872 . 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
ml001030 m2 10 — 18 -11- 2011, 3.30 am . 

- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
0100100 N2001029 - 11- 2011, 3.30 com . 


Superscription — Tender No . S4 /14118 /2011 /MCC . for 
the supply of Sports Goods to the Department of 
Physical Education . 

Estimated cost -- 82,560 . 
Cost of tender form : 

Original - 416. 
- Duplicate - 208 . 

By post - 456 . 
Last date and time of sale of tender form 
18 -11- 2011 , 3.30 p . m . 

Last date and time of sale of tender form by post 
28-11 - 2011 , 3 .30 p . m . 

Due date and time for receipt of tender 
29- 11 - 2011 , 11 a. m . 

| Date and time for opening of tender - 29 - 11 - 2011 , 
11 .30 am. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 -11- 2011, 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 11- 2011, 11.30 മണി. 

-- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനു 
മുള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 . 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. (0495 
2350 212 ) 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടും കൂടി മുക ളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെഴുത്താടു കൂടി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് - 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ 
സമ്മത പത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇൻ ഡ്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ 
പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, 
യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ 
ദർഘാസുകാരൻ സ്വയം വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് 
ഇൻഡ്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും, മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, 
സമ്മത പ്രതം, മറ്റു ദ ർ ഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും 
കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യാ യി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടേയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

നിബന്ധനകൾ 
1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
| 2 . ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 

ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി- ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
4 . വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 

അറ്റകുറ്റപ്പണി - (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധനസാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 


Date upto which the rates are to be firm 
31 - 3 - 2012 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal , Medical College , Kozhikode , 
Kerala , India , Pin -673 602 . 

Tender forms and details of tender can be had 
from the Office of the Principal, Medical College , Calicut 
during working hours ( Phone : 0495 - 2350212 ). Tender 
should be superscribed with tender Number as specified 
above. The tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 , 
Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted price . Stamp 
paper will be supplied to the firm outside Kerala , on 
request along with remittance of 150 ( 100 towards the 
cost of stamp paper and 50 as incidental charge) by 
money order taken in favour of Principal, Medical College, 
Kozhikode . Specimen copy of the agreement is annexed 
with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned, Freight, 
Insurance, loading , unloading errection and commission 
charges and installation should be borne by the 
tenderer. Payment also will be made in Indian rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit 
and agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is 
not transferable . Cheque , Draft , Postage Stamp etc . 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

Belated tenders will not be accepted . 


1. 


No. S4 /14118 / 2011 / MCC. 

10th October 2011 . 
Sealed and competitive tenders in prescribed form 
are invited from the manufacturers /authorized dealers for 
the supply of Sports Goods to the Department of Physical 
Education Medical College, Calicut, Kerala , India. 


SPECIAL CONDITIONS 
The brochure issued by the manufacturer in 
original should be attached . 
The firm should be arranged demonstration at 
his own cost, if requested . 

Warranty - minimum 2 years. 
AMC and CAMC — Minimum 5 years , AMC and 
CAMC rate (to be mentioned seperately ) will 
be considered for selection if necessary . 
No advance payment will be made . 


5. 


3. വാറണ്ടി- ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 

വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി ( ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാ ധ ന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 

LIST OF SPORTS GOODS 


Sl. 
No . 


Name of Items 


Specification 


Quantity 
required 


(1 ) 


( 2 ) 


- (3 ) 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫിസിക്കൽ 
എ ഡ ക്കേ ഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് സ് പോർട് സ് 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ 
മുദ്രവെച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർ ഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

-- മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ-എസ്. 4 / 14118 / 2011 / 
എം സിസി ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വകുപ്പിലേക്ക് 
പോർട്ട്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽ തുക - 82,560 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 416. - 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 208. 

തപാൽ വഴി- 456. 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 18 - 11- 2011, 3. 30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും- - 28 -11 -2011, 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 29 - 11- 2011, 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
29 - 11 - 2011, 11. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനു 
മുള്ള മേൽവിലാസം- പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്-8. 

- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തന സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( 0495 - 2350212 ) 100 രൂപയ്ക്കുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെഴുത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദവ്യ 
സമ്മത പത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ 
സ്വയം വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്ന തും മതിയായ നിരതദ വ്യം , 
സമ്മത പത്രം, മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും 
കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി മണിഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡപ്ലിക്കേറ്റ് വില 
നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു പ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെ യോ 
അംഗീകത ( പതിനിധിയുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


1 Foot ball books Good quality suitable 18 Pairs 

for hard surface 
2 Foot ball stockings Double net elastic 18 ,, 
3 Shin guard with Small size with Ankle 18 , 

ankle cover 
4 Jersey 

Poly bright cotton 18 Nos. 
material with stripes 
design (Separate 
design for two goal 
keepers) with name, 

College emblem 
5 Shorts 

Poly bright cotton 18 ,, 
material with black 
and white design 
( separate design for 
two goal keepers) with 

Nos . 
6 Goal Keeper gloves Durable Type 2 pairs 
7 Air Pump 

Durable type - 2 Nos. 
8 Bibs 

Durable type 

18 ,, 

( Steevless) 
9 Table Tennis Jersey Good quality ( Cotton ) 10 Nos. 

(name with college 

emblem ) 
10 Table Tennis shorts Good quality ( Cotton ) 10 ,, 

(with Nos.) 
Table Tennis stand Tournament quality 2 pair 
12 Lawn Tennis Standard quality 20 box 
balls Tournament purpose each box 

3 balls 
13 Lawn Tennis Standard quality - 4 Nos. 
Rackets 

Tournament purpose 
14 Tread mill 

Motorised ( 1 year 1 No . 
guarantee + repair 

guarantee ) 
15 Fitness body shaper Ab slider best quality 1 No . 

Exercise with coupled 

( 1 year guarantee) 
- 16 T barrow 

Best quality ( 1 year 1 , 
guarantee + repair 

guarantee ) 
17 Olympic Incline Fixed with stand- 1 , 

Best quality ( 1 year 
guarantee + repair 

guarantee ) 
18 Roman Ring With chain Length 1 pair 

4 meter Iron covered 
with leather 


നിബന്ധനകൾ 


- 1. 


- നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


(1) 


(2) 


(3) 


19 


Volley ball team 
Jersey 


12 Nos. 


Original — 416 . 
Duplicate — 208 . 

By post— 456 . 
Last date and time of sale of tender form by post 
26 -11 -2011, 3. 30 p. m . 


20 


Best quality cotton - 
Name with college 
emblem 
Best quality cotton 
(with Nos .) 
Durable good quality 


Volley ball shorts 


12 , 


24 , 


21 Basket ball (Men 

size 7 ) 
22 Cricket bat 


3 , 


Last date and time of sale of tender form 
6 -12- 2011, 3 .30 p . m . 

Due date and time for receipt of tender — 7 - 12 -2011 , 
11 am . 


1 No. 


Date and time for opening tender — 7 - 12 - 2011 , 
11. 30 am . 


23 Coir mat (Half) 

( concrete wickets ) 
Cricket uniforms 
whites lower and 

upper 
25 Abdominal guard 


16 Nos. 


10 , 


26 


Arm guard 


4 , 


English willow best 
quality weight less 
willow (BCCI quality ) 
Coirfed (Approved 
BCCI directions) 
White set cotton 
Best quality (name 
with college emblem ) 
Best quality (official 
standard ) 
Best quality (Approved 
KCA ) 
Best quality (official 
standard ) 
Best quality (official 
standard ) 
Best quality (with 
college emblem ) 
Best quality 
Best quality 


Date upto which the rates are to be firm 
31 -3- 2012 . 

Persons to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Medical College, Calicut , Kerala, 
India , Pin -673 602 . 


27 Check guard 


1 No. 


3 Nos . 


16 , 


2 , 


28 Batting pad 

(Legguard ) 
29 Cricket cap 

(white ) 
30 Kit bag (big size ) 
31 Wicket keeping 

inner gloves 
32 Volley ball 

Antenna 
33 Shuttle badminton 

Net 


2 pairs 


2 pair 


2 Nos. 


As per IVBF 
specification 
Best quality 
( tournament type 
cotton ) 
Best quality 
(White ) Name 
with college 
emblem 
Bet quality 


Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Medical College, Calicut during 
working hours (Phone No. 0495 -2350212 ). Tender should be 
superscribed with Tender No. as specified above . Tender 
should be submitted along with an agreement executed in 
Kerala Stamp Paper worth 100 and Earnest Money 
Deposit @ 1 % of quoted price. Stamp Paper will be 
supplied to the firm outside Kerala , on request along with 
remittance of 150 100 towards the cost of Stamp Paper 
and 50 as incidental charge ) by money order taken in 
favour of Principal, Medical College, Calicut. Specimen 
copy of the agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance, Loading, unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian rupees. 

The tender without the required earnest money 
deposit, agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice. 
Tender forms is not transferable . Cheque, Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. 

Belated tenders will not be accepted . 


34 Badminton Jersey 


5 ,9 


35 


Badminton shorts 


5 ,9 


(3) 


No. S6 /15356 /2011/MCC . 

11th October 2011. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Smart Class Projection System including 
interactive Board , Lap top and cables (No. 1 ) to the 
Department of Paediatrics Department, Medical College , 
Kozhikode . 


SPECIAL CONDITIONS 


= 


Estimated cost - 


2 ,00 ,000. 


The brochure issued by the manufacturer in original 
should be attached . 


Superscription — Tender No.56 / 15356 / 11/MCC for the 
supply of Smart Class Projection System including 
interactive Board to the Department of Paediatrics . 


The firm should be arranged demonstration at his 
own cost, if requested . 


W 


ars . 


Cost of tender forms: 


Warranty : Minimum 2 years. 


4. AMC and CAMC : Minimum 5 years. AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary. 


തെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കു ന്ന തു 
പ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടേയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


5 . 


No advance payment will be made . 


- നിബന്ധനകൾ 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പീഡിയാട്രിക്സ് 
വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് സ്മാർട്ട്ക്ലാസ്സ് പാജ ക്ഷൻ സിസ്റ്റം 
ഇന്ററാക്ടീവ് ബോർഡും ലാപ്ടോപ്പും കേബിളുകളും 
അട ങ്ങി യ ത് ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് 
നിർമ്മാ താക്ക ളിൽനിന്നോ അ വരുടെ അംഗീ ക്യത 
വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


1. നിർമ്മാ താ വിൽനിന്നുള്ള കൈപു സ് കം ( ത ന ത് ) 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആ വ ശ്യ പ്പെ ടു ന്ന പക്ഷം ദിർ ഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോ ധ നയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 


അടങ്കൽ തുക - 2,00,000. 


മേലെഴുത്ത് - ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്6/ 15356 / 2011 / എം . സി. സി. 
പീഡി യാ ടിക് സ് വകുപ്പിലേക്ക് സ് മാർട്ട് ക്ലാസ്സ് 

പാജക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഇന്ററാക്ടീവ് ബോർഡ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 416 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 208. 
തപാൽവഴി 456. 


വാർ ഷിക അറ്റകുറ്റ പണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമ ഗി കളുടെ തെര ഞെഞ്ഞ ടു പ്പിന് ഇ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 26 - 11- 2011, 3 . 30 മണി. 


Office of the Principal, 
Govt. Medical College, 
Kozhikode. 


( Sd .) 
Principal. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 6- 12- 2011, 3. 30 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 7 - 12 - 2011, 11 മണി. 


TENDER EXTENSION NOTICE 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
7 - 12 - 2011, 11.30 മണി. 


No . S1 -12600 /2011/ MCC. 

| 12th October 2011 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
distributors for the supply of Equipments to Various 
Department, Govt. Medical College , Kozhikode . The 
envelop containing the tenders should superscribed as 
" Tender No. .. ............. for the supply of due on 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭി ക്കു ന്ന തിനും സമർപ്പിക്കു ന്ന 
തി നുമു ള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സ മ യത്ത് ലഭ്യ മാ ണ്. 
( 0495 2350212 ) 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുംകൂടി മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മേലെഴുത്തു 
മായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . സംസ്ഥാ ന ത്തിന് 
പുറത്തുള്ള സ്ഥാപ ന ങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം ലഭിക്കുന്നതിന് 
150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ട താ ണ് . നിരതദ വ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ 
മാതൃ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനു ബ ന്ധ മാ യി 
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


(As indicated in the statement below ) and should be 
addressed to the Principal, Government Medical College , 
Kozhikode -673 008 , Kerala . Belated tenders will not be 
accepted . The tenders will be opened at 11 a . m . on the 
date specified below in the presence of such tenderers or 
their authorized representatives who may be present at 
that time. Intending tenderers can be obtain tender forms 
directly or by registered post on payment by money order 
from the Principal, Medical College , Calicut. Each 
tenderers should send along with the tender an agree 
ment signed and executed in Kerala Government Stamp Pa 
per worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the 
items tendered for. 

Cost of tender form : 

- Original - 2, 496 for Sl. No . 1, 3,120 for Sl. No. 2 , 
612 for Sl. No . 3 , 1,248 for Sl. Nos. 4, 5 , 832 for Sl . No. 
6 and 2 , 392 for Sl . No. 7 . 

By post - 2 , 536 for Sl. No. 1 , 3 , 160 for S1 . 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാസു കാ രൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത്ഇന്ത്യൻരൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭി ക്കു ന്ന തും , മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മ ത പതം, മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാ 


No. 2 , 652 for Sl . No. 3 , 1 , 288 for Sl . Nos. 4, 5 , 
- 852 for Sl. No. 6 and 2 , 432 for Sl. No . 7 . 


Duplicate — 1,248 for Sl. No. 1, 1,555 for Sl. No. 2 , 
306 for Sl. No. 3 , 624 for Sl. Nos. 4, 5 , 416 for Sl. No . 6 
and 1 ,196 for Sl . No . 7 . 


- മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിര 
തദ്രവ്യത്തോടും കൂടി മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേ 
ണ്ട താ ണ് . സം സ്ഥാ ന ത്തിന് 

പുറത്തുള്ള 
സ്ഥാ പ ന ങ്ങ ൾ ക്ക് മുദ്രപത്രം ലഭി ക്കു ന്ന തിന് 150 
മണി യോർഡർ സഹിതം പിൻ സി പ്പാൾ, കോഴിക്കോട് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


Closing date and time of sale of tender form by 
post _ 17 - 11 - 2011, 3 p . m . 

Closing date and time of sale of tender form 
23 - 11 - 2011, 3 p . m . 

Due date and time of receipt of tender 
24- 11 - 2011 , 11 a. m . 


Due date and time of opening of tender 
24- 11 - 2011 , 11.30 a . m . 


Due date upto which the rates are to be firm — 
31- 3 - 2012. 


- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികു തി കളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ക ട ത്ത് , ഇൻ ഷ്വ റൻ സ് , കയറ്റിറ ക്ക് , യന്ത സാ മഗ്രികൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു 
കാരൻ സ്വയം വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 

-- വ കി ല ഭി ക്കു ന്ന തും , മതി യാ യ നി ര ത ദ വ്യം , 
സമ്മ ത പത്രം, മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
- പാലിക്കാത്ത തു മായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും 
കൂടാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസു 
കാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


Rate should be quoted against payment in Indian 
Rupees only . The tenders without the required earnest 
money deposit , agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to rejected without further notice . If 
requested the equipment should be demonstrated. Tender 
forms are not transferable . Cheque, Draft, Postage Stamps 
etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender forms can be 
obtained on payment. Further details can be had from the 
office of the Principal, Medical College, Calicut during 
working hours. 


നിബന്ധനകൾ 


- കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ 
മുദ്രവെച്ച മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ 
വകുപ്പിലേക്ക് ........ ... വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

നിരതദ്രവ്യം - വാഗ്ദത്ത സംഖ്യയുടെ 1 %. 


1. നിർമ്മാതാവിൽനിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം ( തന ത് ) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ആവ ശ്യ പ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി: ചുരുങ്ങിയത് 3 വർഷം. 
4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണി/ സമഗ്ര വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണി 
( ചു രു ങ്ങി യത് 5 വർഷം) നിര ക്കു കൾ വെവ്വേറെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന 
സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 

പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
- 5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങ ൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 17 - 11 - 2011, 3 മണി. 


LIST OF ITEMS 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 23 -11-2011, 3 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 24 - 11- 2011, 11 മണി. 


Tender No . 


Name of Item and 
Department with 
Approximate Cost 


1 S1 /12602/11 / MCC 


HPLC ( No. 1 ) - Pharmacology 
- 16 lakhs 


2 S1 /12604/ 11/ MCC 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
24 -11- 2011, 11.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനു 
മുള്ള മേൽ വി ലാ സം - പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 

- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ഓഫീസിൽ പവർത്തി സ മ യത്ത് ലഭ്യമാണ് 
(0495- 2350212). 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 


CPAP (10 Nos.) - Paediatrics 
Neonatology - 20 lakhs. 
Radiant Warmer ( 2 Nos .) 
Paediatrics . — 2 .4 lakhs. 


3 S1/12605/11/ MCC 


4 S1 /12607/11/ MCC 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
22 - 11- 2011, 4. 30 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 23- 11- 2011, 
11 മണി. 


5 S1 /12608/11/ MCC 


6 S1/12610/11/MCC 


Portable Ventilator ( 2 Nos.) 
Pharmacology 6 lakhs. 
Ultra Sound Scanner - Obst. & 
Gynaecology - 6 lakhs 
Platelet Agitator and Incubator 
( No.1 ) - Obst. & Gynaecology 

4 lakhs. 
Portable Colour Doppler 
Anaesthesiology - 15 lakhs 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി- - 1 വർഷം. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ചയക്കേണ്ടതുമായ 
മേൽവിലാസം സെക്രട്ടറി, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, 
കോഴിക്കോട്. 


7 S1/12616 /11 /MCC 


DETAILS OF ITEMS 


Office of the 
Medical College, 
Kozhikode -8 . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 
No. HDS/ 2310 /11 . 

17th October 2011. 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the purchase of Disposable Blood tubes to Blood 
Collection Centre to Medical College Hospital, 
Kozhikode . 


PB K3 EDTA (2ml) Non 
Vaccum Tube - 

75,000 Nos. 
PB Clot Activator (5ml) Non 
Vaccum Tube — 

- 75,000 ,, 
RA Sodium Huride Tube (2 ml) 60 ,000 Nos. 
PB Sodium Citrate 32 % (1.8 ml) 40,000 
Glass Slide 

| 15 boxes 


4. 
- 5. 


. 


Approximate Cost - 5 lakhs. 


Office of the Hospital 
Development Society, 
Medical College Hospital , 
Kozhikode . 


Superscription tender No. should be specifically 
noted as HDS/2310/ 2011. 


( Sd.). 
Superintendent and 

Secretary. 


Earnest Money Deposit — 1 % 
Price of tender forms — 1,125. 

Date and time of close of sale of tender forms — 
21- 11- 2011 at 3 p . m . 

| Date and time of receipt of tender - 22 - 11 - 2011 
at 4 . 30 p . m 

| Date and time of opening of tender - 23 - 11 - 2011 
at 11 a. m . 


- Date upto which rates are to be firm - 1 Year. 

Address of the Officer from whom tender forms are 
to be obtained and whom tenders are to be sent 
Secretary , Hospital Development Society , Medical College 
Hospital, Kozhikode. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ സെന്ററിലേക്ക് ഡിസ്പോസബിൾ ട്യൂബ്സ് 
വാങ്ങു ന്ന തിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 5 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 % 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,125 . 

ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന കവ റിനു മുക ളിൽ 
എച്. ഡി.എസ്സ്/ 2310 / 11 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 21 -11- 2011, 3 മണി. 


